SC7731_1_E_WCN 


Test Report V1.0 


HW RF Connectivity Group 
2018/1/31 


kü 108 + Er - M - pl 47 AR + ML OM + HE M?SPREADTRUM 
—-—.—............-(..............................ü..... 


Revised History KABSPREADTRUM 


| Revision | Dosorpten | Autor | Date 


Preliminary Release HW RF connectivity 2018/01/31 


TRUM' 
WIFI Performance @ANT Port KB SPREADTRU 
e SC7731 1 IRD E V1.0.0 RF WIFI Test Performance base on refphone 


| | | SensiivtdBm) ^ | Maxiuminputlevel | 
| mode | Rate | CMCC | CH1 | CH6 | CH13 | CMCC | CH1 | CH6 | CH13 | 
| 1M | -88 | 925 | 925 | 925 | >20| o | 0 | o 


| 11M | -81 | -85 | -85 | 85 |>20| 0 | o | o 


| 6M | -86 | -87.5 | 875 | 875 | >4 | o | o | O 
| 54M | -67 | -71.5 | 715 | 715 | »10 | -3 | 3 | -3 


Zz 0006060000 
|MCSO| -85 | -88 | 88 | -88 |>20| o | o | o | 


| | TXpowe(dBm “7.1 EVM | TXspectrummask | 
| mode | Rate | CH1 | CH6 | CH13 CMCC| CH1 | CH6 |CH13| CH1 | CH6 | CH13| 
| 1M | 15.5 | 16.4 | 17 | 35% | 16.3% | 16.5% | 18.5% | PASS | PASS | PASS 
| 11M | 15.3 | 16.3 | 16.8 | 35% | 16.8% | 16.596 | 18.3% | PASS | PASS | PASS. 


| 6M | 125 13.5 | 14 | -5 | -29.6 | -29 | -292 | PASS |PASS | PASS. 
-54M | 126 | 136 | 14 | -25 |-29.5| -29 | -29.3 |PASS | PASS] PASS. 


—— -............ 
MCSOİ 127 | 128 | 13.6 | -5 | -29.5 | -29.1 | -29.1 | PASS | PASS | PASS | 
MCSZİ 12.8 | 129 | 136 | -28 | -29.3 | -29.2 | -29.3 PASS [PASS PASS. 
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"-— 87. 
Test point: Specification 
Usable Sensitivity - - 
all channels 
Distortion ( 96 ) |Below 0.596 for 0.19, 
1.02V allchannels |” 


Over 200mV ( 
Output 320hm 
Voltage(mV) Receiveris EN PIS AD 
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FM ESİR : 1-58: 2-—BR ; 3-ERPSPEHS ; ARA: SHAFTS 
[MHz [Station |] PIERE] 
87.9 (ARIE HEB 
899 RARE 792 
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Static GPS only Performance UNS U 


Hot Start Spec 
TIFF CEP68 312 <32 12 <3 S 
TIFF CEP95 0 <35 12 <4.5 S 
TTFF CEP100 77 \ 13 \ s 
TTFF Average 29 \ 12 \ S 
Accuracy CEP68 0.9 <5 4.6 <5 m 
Accuracy CEP95 1.6 <6 5.13 <6 m 
Accuracy CEP100 18 \ 10.8 \ m 
Accuracy Average 0.9 \ 41 N m 
TIFF CEP68 342 N 1.2 \ S 
TIFF CEP95 402 <45 12 s5 S 
TTFF CEP100 413 \ 13 \ S 
TTFF Average 34.1 \ 12 \ S 
Accuracy CEP68 14 \ 5 \ m 
Accuracy CEP95 2 <10 83 <10 m 
Accuracy CEP100 2.3 \ 12.6 \ m 
Accuracy Average 13 \ 3.9 N m 
-148.5 <-147 dBm 
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THANK YOU! 


